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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 975 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

1. Με την υπ' αριθμ. 17408/28/06/2017 πράξη του 
Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 
65/6.6.2017 αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2112/1920, λύεται η σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου του ΜΑΡΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών θέσεων), λόγω καταγγε¬ 
λίας της από τη ΔΕΗ Α.Ε., από της 30/06/2017. 

2. Με την υπ' αριθμ. 17404/28/06/2017 πράξη του 
Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των 19/24.1.2017 
και 65/6.6.2017 αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 2112/1920, λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας αορίστου χρόνου του ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΟΦΟΚΛΗ 
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών θέσε¬ 
ων), λόγω καταγγελίας της από τη ΔΕΗ Α.Ε., από της 
30/06/2017. 

3. Με την υπ' αριθμ. 17405/28/06/2017 πράξη του 
Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 
65/6.6.2017 αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2112/1920, λύεται η σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου τουΤΣΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑ¬ 
ΓΙΩΤΗ, κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών θέσεων), λόγω 
καταγγελίας της από τη ΔΕΗ Α.Ε., από της 30/06/2017. 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 


1. Με την υπ' αριθμ. 17339/27/06/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 


38165), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

2. Με την υπ' αριθμ. 15722/13/06/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσηςτης Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α’ 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΥΦΗΜΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 67116), κατηγορίας Υ3 (Πτυχιούχοι Υγειονομικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

3. Με την υπ' αριθμ. 17376/27/06/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 86476), κατηγορίας ΓΥ2 (Χειριστές Τεχνικού Εξο¬ 
πλισμού [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω 
παραίτησης. 

4. Με την υπ' αριθμ. 17413/28/06/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσηςτης Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΠΑΔΕΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 94689), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

5. Με την υπ' αριθμ. 17779/30/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), δι¬ 
απιστώνεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του ΓΟΥΓΟΥΣΗ 
ΓΙΩΡΓΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, (Α.Μ. 38306), ΚατηγορίαςΤ4 (Τε¬ 
χνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 18/06/2017, λόγω θανάτου. 

6. Με την υπ' αριθμ. 17319/27/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), δι¬ 
απιστώνεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας τουΤΣΑΡΜΑ- 
ΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 46914), Κατηγο- 
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ρίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοί-οικονομικοί [ΔΕ]), από της 
12/06/2017, λόγω θανάτου. 

7. Με την υπ' αριθμ. 18580/10/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), δι¬ 
απιστώνεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του ΤΙΓΚΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 78291), Κατηγορίας 
Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 03/06/2017, λόγω 
θανάτου. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 16388-19/06/2017 απόφαση 
της Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 
09905/2012/10401-6/2/2013 Γνωμάτευσης Πιστοποίη¬ 
σης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. και της υπ'αριθ. 09905/2014/4932- 
30/6/2014 Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίη¬ 
σης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν. 4491/1966 και του άρθρου 36 παρ. 3 
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- 
ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), 
λύεται η σύμβαση εργασίας της Π ΕΝ ΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α.Μ. (69867), Κατηγορίας Δ02 (Λοιποί 
Διοικητικοί-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30ης 
Ιουνίου 2017, λόγω του ότι συμπληρώθηκε η επί πέντε 
συνολικά έτη πρόσκαιρη ανικανότητα της προς εργασία. 

9. Με την υπ' αριθμ. 17409/28/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 
65/6.6.2017 αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2112/1920, λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας αορίστου χρόνου της ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημι¬ 
ακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), λόγω καταγγελίας της από τη 
ΔΕΗ Α.Ε., από της 30/06/2017. 

10. Με την υπ' αριθμ. 17369/27/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 
65/6.6.2017 αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2112/1920, λύεται η σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου του ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΥ, κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), λόγω καταγγελίας της από 
τη ΔΕΗ Α.Ε., από της 30/06/2017. 

11. Με την υπ' αριθμ. 15415/09/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΩΡΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 29038), κατηγορίας Τ2 (Πτυχιούχοι θετικών Επι¬ 
στημών [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω 
παραίτησης. 

12. Με την υπ' αριθμ. 15310/09/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 


εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΛΑΙΟΛΟΥΓΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ, 
(Α.Μ. 38515), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

13. Με την υπ' αριθμ. 15717/13/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΓΚΡΙΤΖΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
39685), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

14. Με την υπ’ αριθμ. 15412/09/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α’ 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 47861), 
κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 15413/09/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 50230), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

16. Με την υπ' αριθμ. 15921/14/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΖΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 50701), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

17. Με την υπ' αριθμ. 15720/13/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 47/27.4.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΟΣΧΟΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 74818), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 
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18. Με την υπ' αριθμ. 17410/28/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α’ 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 
(Α.Μ. 49741), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι ΜηχανικοίΤε- 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

19. Με την υπ' αριθμ. 17053/26/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΤΣΟΥΡΟΥΦΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, 
(Α.Μ. 52449), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

20. Με την υπ' αριθμ. 17332/27/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
που εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφα¬ 
σης Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας τουΤΕΝΤΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΤΩ¬ 
ΝΙΟΥ, (Α.Μ. 66801), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

21. Με την υπ' αριθμ. 17118/26/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 70356), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

22. Με την υπ’ αριθμ. 17044/26/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α’ 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΕΤΡΑΚΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 85362), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

23. Με την υπ’ αριθμ. 16955/23/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 65/6.6.2017 
αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α’ 364), λύεται 


η σύμβαση εργασίας της ΛΟΓΟΥ-ΓΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ¬ 
ΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 22335), κατηγορίας Δ02 (Λοι¬ 
ποί Διοικητικοί-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

24. Με την υπ' αριθμ. 17835/30/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 65/6.6.2017 
αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 35621), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματού¬ 
χοι Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, 
λόγω παραίτησης. 

25. Με την υπ' αριθμ. 17324/27/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 65/6.6.2017 
αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίαςτουΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 36257), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικοί-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω 
παραίτησης. 

26. Με την υπ’ αριθμ. 17836/30/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 65/6.6.2017 
αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ του ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΥ, (Α.Μ. 39031), κατηγορίας Τ2 (Πτυχιούχοι θετικών 
Επιστημών [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, 
λόγω παραίτησης. 

27. Με την υπ’ αριθμ. 16682/20/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 65/6.6.2017 
αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας τηςΤΕΤΟΥ ΜΑΙΡΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 46733), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω παραίτησης. 

28. Με την υπ’ αριθμ. 16586/20/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 19/24.1.2017 και 65/6.6.2017 
αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΝΙΖΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 73397), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυρο¬ 
σύνης [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/06/2017, λόγω 
παραίτησης. 
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29. Με την υπ' αριθμ. 6066/8/3/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑ του 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 68167), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/12/2016, λόγω 
παραίτησης. 

Η Διευθύντρια Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
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